inzynier elektryk, inżynier mechanik, profesor Politechniki, b. naczelnik Min. Komunikacji, 
b. radca Dyr. Okr. K. P., b. profesor Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie 


kawaler Orderu „Polonia Restituta“, odznaczony Medalem za długoletnią służbę 


po krótkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 12 maja 1947 r. 
przeżywszy 61 lat. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim, na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w środę 
dnia 14 b. m. o godzinie 14% o czym zawiadamiają w głębokim smutku pograzeni: 


żona, córki, synowie, synowa, rodzeństwo i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w środę dnia 14 b. m. o godzinie 8 rano.w kościele Najśw. Marii Panny przed ołtarzem 
Pana Jezusa Ukrzyżowanego. 


p. mm de `, + aa 2 A er ERC Wa b capuitesih,, aw o Sea o ma co DS nt 


Orukarnia Zwiąskewa, Krakôw. ul. Alkolajsaha 18 


nas a ço + 


